LencoL85 


LencoL85 artige Kraftübertragung wird durch eine Riemen- | 
Der Lenco L85 ist das neue Spitzenprodukt dieses konstruktion BRECH wodurch ein geringes | 
renommierten schweizer Herstellers für HiFi- Gewicht des Plattentellers ermöglicht wurde. | 
Studio-Plattenspieler. Der dynamisch ausgewuchtete Plattenteller 

Der L85 ist mit der modernsten Technik ausgestattet erreicht in extrem kurzer Zeit seine Nenndrehzahl. 

und garantiert höchste HiFi-Studio-Qualität. Die Drucktastenbedienung rundet den LencoL85 } 
Er zeichnet sich durch hohen Bedienungskomfort zu einem Gerät der obersten Luxusklasse ab. | 
aus. Eine automatische Endabschaltung Lieferbar in Nußbaum, Weiß, Teak, Palisander 

(automatisches Abheben des Tonarms von der mit Plexi-Abdeckhaube. 


Platte) sowie ein hydraulischer Tonarmliftgewähr- Dieses Gerätist serienmäßig mit ADC-Magnetton- 
leisten besonders schonende Handhabung Ihrer system ausgestattet. 

Platten und Ihres Tonabnehmersystems. Ein 
eingebautes, beleuchtetesStroboskop kontrolliert 
zu jeder Zeit die Geschwindigkeit des Platten- 
tellers. Der Antrieb des L85 erfolgt durch einen neu 
konstruierten 16-pol Synchronmotor. Die neu- 


Mit dem neuen beleuchteten Stroboskop 

des Lenco L85 können Sie die Geschwindigkeit 

des Plattentellers ganz genau 

*feinregulieren". 

Wenn die Leuchtfelder still stehen, ist die 
Technische Daten siehe beigefügtes Datenblatt. gewählte Nenndrehzahl exakt eingestellt. 


Lenco L75 


LencoL75 

Dieser Hifi-Studio-Plattenspieler gehört zu den 
Bestsellern unter den Spitzenplattenspielern der 
Welt. 

Der dynamisch ausgewuchtete Plattenteller hat ein 
Gewicht von 4kg und besteht aus 
unmagnetischem Zinkguß. Drehzahl stufenlos 
regelbar. Vierpol-Motor mit konischer Achse. Exakt 
arbeitender, erschütterungsfreier Tonarmlift, 
Hydraulisch gedämpfte Absenkvorrichtung. Ables- 
bare Einstellung der Tonarmauflagekraft. 
Einstellbare Antiskating-Einrichtung von 0,5-5 p. 
Auswechselbarer Ansteckkopf aus Leichtmetall zum 
Einbau sämtlicher Tonabnehmersysteme. 

Der L75 ist serienmäßig mit ADC-Mognettonsystem 
ausgestattet. 

Lieferbar in Nußbaum, Weiß, Teak, Palisander 

mit Plexi-Abdeckhaube. 


175 Lenco 


jewicht des Tonabnehmersund für 
system einstellen. 

ogekraft ist durch ein seitliches 
Gewicht ablesbor (05-5 p 


LencoB55 


LencoB55 
Ein hochwertiger, ro- 
buster HiFi-Stereo-Plattenspie- 
ler mit Absenkvorrichtung zum hydrau- 
lischen Aufsetzen des Tonarms auf die Platte. Diese 
Vorrichtung schützt Tonabnehmersystern und Platten. Stufen- 
los einstellbare Antiskatingeinrichtung für jedes Auflagege- 
wicht des Tonabnehmers von 0,5-5 p. Der Auflagedruck 
des Tonarms ist durch ein verstellbares Gegengewicht 
genau zu regulieren. Auswechselbarer Ansteckkopf 
aus Leichtmetall zum Einbau sämtlicher Tonzellen. 
Das Gerät ist serienmäßig mit ADC-Magnet- 
tonsystern ausgestattet. 
Lieferbar in Nußbaum, Weiß, Teak, Palisander 
mit Plexi-Abdeckhaube. 


Lenco 725 
Aufbauend auf den Erfahrungen mit 
Be den SpitzengerätenL85undL75hat 
Lenco den 725 geschaffen - einen 

besonders preiswerten Plattenspieler 

von hoher technischer Qualität in 

eleganter Flachbauweise. 
Er hat wie der L85 ein spezielles Remenan- 

triebssystem und einen 16-poligen Synchronmotor. 

Die Tourenzahl ist stufenlos regulierbar (33, 45, 78). 
Exakt einstellbarer Auflagedruck von 05-5 p. 

Lieferbar in Nußbaum, Teak, Palisander mit Plexi-Abdeckhaube. 


Technische Doten siehe beigefügtes Datenblatt. 
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Neu: Lenco Super Tonic 

TE Ed Super ürlhreSchol- 
platten: Lenco Super Tonic. Mit noch besseren 
Eigenschaften. Lenco Super Tonicschützt noch 
intensiver und nachhaltiger gegen Rillenstaub. Und 
Sie können damit Ihre Schallplatten abwechselnd 
naß und rocken abspielen. 
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Frequenzumfang (Hz) 
Signol-Rouschabstond 
Höhenfilter, obschaltbar 
Tonhöhenschwankung 
Ausgangsspannung 
Eingongssponnung: Mikrofon 
Aux 

DIN-Buchse, 5-polig 
Breite (mm) 

Tiefe (mm) 

Höhe (mm) 

Gewicht (kg) 

Lieferbare Holzarten 
Netzspannung 
Besonderheiten: 


40-1000 

40 dB 

-6 dB bei 7000 Hz 

0,25% 

06V 

2,5 mV, Impedonz 200-10000 Ohm 
100 mV (500 K) 

30 mV (220 K) 


220 V/50 Hz 


Aufnahme und Wiedergabe in Stereo, Drucktastenschaltung, automatische 
Endabschaltung, 2 Flachbahnregler für Aufnahmeaussteverung, 2 Instrumente 


für die Aussteverungsonzeige, 3-si 
Löschen mit Hochfrequenz. 


liges Bandzählwerk, Vormagnetisierung und 


Geschwindigkeiten 


 Gleichlaufschwonkungen 
Rumpelfremdsponnungsabstand 
Rumpelgeräuschspannungsabstand 

` Plattentellergewicht (kg) 
Durchmesser des Plattentellers (mm) 
Gesomtlänge des Tonarms (mm) 

` Material 
Regulierung der Auflogekroft 


Mindestauflagekraft 
- Antiskating 
Tonabnehmersysteme 


_ Armheber 


_ Höhe mit Zarge und Haube (mm) 
Lieferbare Holzarten 
Besonderheiten 


33, 45, 78 U/min. 


0,2% 

36 dB 

60 dB 

0,66 

220 

230 

Leichtmetall 

einstellbar von 1-5 Pond 


Pond 


wie B 55 


wieL75 


324x230 

co. 90 J 

Hip 

16-poliger $ynchronmotor 
‚Antrieb des Plattentellers mit 
Riemen, FI uweise, Ton- 
kopf demontierbar, auto- 
matische Endobschaltung. 


LENCO Hifi-Studio-Laufwerke 


B55 


16, 33, 45, 78 U/min., durch 
Rasten fest einstellbar. 
Zwischenwerte von 30-86 
U/min. stufenlos einstellbar. 


0,12% 
37 d8 

60 dB 

14 

300 

300 

Leichtmetoll 

mit Gegengewicht 


0,5 Pond 
mit Feder 


für olle international 
genormten Systeme mit 
%"-Befestigung 


hydraulisch, kombiniert 
mit Einschalthebel 
375x300 

160 

NYT/PW 


Leichtmetall 


mit Gewicht, von 0-5 Pond 


direkt oblesbar 
0,5 Pond 

mit Gewicht 
wie B 55 


hydraulisch, mit 


L85 


33, 45 U/min., elektronische 
Feinregulierung + 3% 


0,04% 

50 dB 

66 dB 
1” 

316 

305 
Leichtmetall 


mit Gewicht exakt lier- 
bar von 0-5 Pond GEN 


0,2 Pond 
mit Gewicht 
wie B 55 


wiel75 


separatem Bedienungshebel 


385x330 

160 

N/T/P/W 

Schwerer, elektronisch 


423x323 
ca. 140 
NITIPW 


3 Antrieb des Plattentellers mit 


Plattenteller, 
neidenloger Riemen, beleuchteter Strobo- 


er are 
For vertikale Bewegung des 


Tonarms. 


N ge 
[onarms von 

extrem leichtgöngige Druck- 
tastenbedienung, flüssigkeits- 
‚gedämpfte Chassisoufhängung. 
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